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Description: Bracket 
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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
ees Tolerance ARMA Accept | Reject Method of Comments 
Dimension Dimension Inspection 
0.098 +0.004/-0.001 
0.129 +0.005/-0.001 
0.179 +0.005/-0.001 
0.453 +/-0.010 
0.468 T +/-0.010 
0.25 “| +/-0.030 
1.40 +/-0.030 
2.39 +/-0.030 
2.80 +/-0.030 
3.46 +/-0.030 
Ps 0.55 +/-0.030 
0.86 +/-0.030 
2.75 +/-0.030 J 
2.346 +/-0.010 
8.04 +/-0.030 Eo the, eet eee ea 
8.54 +/-0.030 aes 
2.05 +/-0.030 ea |e a 
[44a | wooo | O Sd SST SCS 
6.20 +/-0.080 (a ae 
7.35 +/-0.030 
0.89 +/-0.030 
0.31 +/-0.030 
0.34 +/-0.030 
1.67 +/-0.030 
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Measured by: 


| Audited by: 
| Date: 


Preliminary Approval: 
| Date: 


| 14.04.14 | Dwg Rev updated 


Revised by Approved 
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| 12.05.15 | Dimensions updated per Dwg Rev B 
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